REGINA 


przezywszy lat 80, 


po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 8 listopada 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. 8 przy ulicy Łobzowskiej wprost na cmentarz 
nastąpi w poniedziałek d. Io b. m. o godz. 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskana 
córka, zięć i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek d. ll b. m. o godz. rano w kościele Ks. Zmartwychwstancéw przy ul. Łobzowskiej. 


Zaktad pogrzebowy „„Goncordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


